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नई दिल्ली , सोमवार, मई 31, 1976/ ज्येष्ठ 10, 1898 
NEW DELHI , MONDAY, MAY 31 , 1976/JYAISTHA 10, 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging beveglven to this part in order that it may be filled 

89 A separate compilation 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 31st May 1976 


8 . 0 . 388 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commo 
dities A 1955 ( 10 of 1955) , the Central Goverr mert hereby makes the following order, 
nemely : 

I . Short title and commencement. - - I ) This order may be called the Hcusc - hold 

Electrical Appliances (quality control) Order , 1976 . 


(2 ) It shall come into force on I- 11- 1976 . 


2. Definition . -- In this order , unless the cortext otherwise requires , 
( a) - house- hotd electrical appliances " means the electrical appliances syarifiedin cohuma 

( 2 ) of the schedule ; 
(6 ) " Schedule " means Schedule annexed to this order ; 

( 1287 ) 
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( c ) " specified standard in relation to a house- hold electrical Appliance mentioned in 

column ( 2 ) of the Schedule means the standard established gnd published by the In dian 
Standards Institution in relation to that appliance and indicated in the correspon diog 
entry in column ( 3 ) of the said Schedule . 


3 . Prohibition of manufacture, gale oto . of houso hold oloctrical appliances which 
are not of the spocided standard . No person shall himself or by any person on his behalf 
manufacture or store for sale , sellor distribute Any house -hold electrical applicance which 
does not conform to the specified standard , 


TAB SCHEDULE 
( Sce Clause 2 ) 


$ .No. 


House- hold electrical appliances 


Specificd standard 


3 


I, Generaland safety requirements for house -hold and similarelectri 
calappliances ( Fourth revision ) . 

302 – 1973 
2 . Electric hot plate (revised ) . . . . . . . 365 – 1965 
3 . Electric ipong (revised ) . 

366 – 1965 
4 . Electric Kettles ( revised ). 

367 — 1965 
5 . Electric immersion water heaters (revised ). 

. 368 – 1963 
6 . Electric radiators ( revised ) . 

369-- 1965 
7 . Electricsolderingirons (Ievised ) 

959 - 1966 
8 . Electric toasters (tevised ) . 

1287 - 1965 
9 . Asgessibility test probes ( first cevision ) 

1401 – 1970 
10 . Electric handlamps ( firstrevision ) . 

1415 – 1966 
II , Safety transformer ( first revision ) . 

1416 -- 1972 
12 . Storage type automaticelectric water heaters (revised ) 

2082 – 1965 
13 . Electric callbells and buzzers forindoor 18€ ( revised ) . . 2268- 1906 
14 . Electric stoves . . 

. . . . 

. 2994 - 1965 
15 . Appliance - connectors and appliance inlets (non - feversible three 

pin type) Part I Appliance connectors . . . . . 3010 (Part 1) 1965 
16 . Appliance- connectors and appliance inlets (non -reversible three 

pin type) Part II Appliance inlets . . . . . . 3010 (Part II) 1965 
17. Thermostats for use with electric Water heaters . . . . 3017 – 1965 
18 . Electric water boilers . . . . . . . . 3412 – 1965 
19 . Electric portable lamp stands and brackets . . . . 3481– 1966 
20 . Electricsaucepans . . . . . . . . . 3482 , 1966 
21. Electric coffee percolatore (non -regulator ) . 

3514 , 1966 
22 . Cartridge type heating elements type (non - embedded types) . 3724 – 1966 
23. Resistance wires, tapes and strips for heating elements 

3725 , 1966 
24 . Solid embedded type electric heating elements , . . . 4158 - 1967 
25 . Mineralfilled sheathed heating elements . . . . • 4159 - 1967 
26 . Thermostats for general purpose electric Oven , 

4165 - 1967 
27. Domestic electric food mixers ( liquidizers ,blendars and grinders ) 4250, 1967 
28 . Maing -operated electric shovcre . . 

4159 – 1969 
29 . Flexible electric heatirg pads for domestic use . . 

5161 - 1969 
30 . Neon testers . . . . . . . . . . 5579 - 1970 
31, Domesticelectric cooking oveng . 

5790 — 1970 
32 . Steam irong . . . . . . . . . . 6290 - 1970 
33 . Laboratory electric ovens . . . . . . . . 6365 - 1971 
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34. Domesticelectric clothes washing machines (non- automatic ) . 6390 - 1971 
35. Mics insulated heating elements . . 

. 6446 - 1972 
36 . Portable, hand hold mains operated electric massagers . 7137 --- 1973 
37. Dom : sticelectric controls for house hold appliences . 

. 7153 - 1973 
38 . Mains-operated clectric hair -dryers 

• 7154 - 1973 
39 . Portable low specd food grinding machines . 

7603 - - 1975 
40 . Ceiling roses ( irst revision ) . . . . 

. 371 - 1966 
41 . Three -pin plugs and socket- outlets (first revision ) . . . 1293 - 1967 
42, Rigid steelconduits for electrical wiring ( second revision ) . . 1653 - 1972 
43. Link clips for electrical wiring . . . . . . . 2412 -- 1963 
44. Rizid 101- :tallic conduits for electrical installations (first 
revision ) 

2509 -- 1973 
45 . Fitting for rigid steel conduits for electrical wiring 

2667 - 1964 
46 . Flexible steel copduits for electricalwiring . . 

. 3480 -- 1966 
47 . Fittings for rigid non - metallic conduits 

. 3419 - 1965 
48. A : : : 9 orics for rigld steel conduits for electrical wiring 

. 3837 - 1966 
- 49. Switches for domestic and similar purposes 

. 3854 - 1966 
50. Interlocking switch socketoutlet . 

. . 4160 - 1967 
SI . Switch socket outlets ( non - Interlocking type ) . . . 4815 - 1968 
52. Adaptors for flexible steel conduits . . . . . . 4649 - 1968 
53 . 2 -amps switches for domestic and similar purposes . . 4949 --- 1968 
54. Three- pin plugs made of resilient material . . . 6538 - 1971 
55. Flexible ( P. iable no.3 - m : tallic conduits for electrical installations ) 6946 -- 1973 


INo. F. II/ 6165-- Elect. Iad. ] 

G . N. MEHRA, Jt Secy. 


ज्योग और नागरिक पूति मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 


नई दिल्ली, 31 मई, 1976 
का० प्रा० 388 ( 4 ) . - - केन्द्रीय सरकार, पावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 
का 10) की धारा 3 द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निम्नलिखित प्रादेश करती है , 
अर्थात् : - - 


1. संक्षिप्त नाम और पारम्भ . - - ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम घरेलू विद्युत् 
साधिन ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश , 1976 है । 

( 2 ) यह 1- 11 -1976 को प्रवृत्त होगा । 
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2. परिभाषा. - - इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) घरेलू विद्युत्- साधित्रों से अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट विद्युत साधिन्न अभि -. 


( ख ) अनुसूची से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ; 
( ग ) “विनिर्दिष्ट मानक से अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में वति घरेलू विद्युत् साधित्र के संबंध 

में अभिप्रेत है । उस साधिन के संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्थापित और 
प्रकाशित तथा उषत अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में की तत्संबधी प्रविष्टि में उपदशित 

मानक । 
3. ऐसे घरेलू विद्युत सापित्रों के, जो विनिर्दिष्ट मामक के नहीं है और विनिर्माण, विक्रय 
माविका प्रतिवेष. -- कोई व्यक्ति स्वयं या सपनीमोर से किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी धरला 
विधुत साधित का , जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप महीं है विनिर्माण या विक्रय के लिए संचय , 
बिक्रय या वितरण नहीं करेगा । 


( खण्ड 2 देखिए ) 


- 


कम सं० 


घरेलू विधुत साधित 


विनिर्दिष्ट स्तर 


302 - 1973 
365 - 1965 


266 - 1965 


367 - 1965 


368 - 1965 


369 - 1965 


1 , घरेलू और समरूप विद्युत साधियों के लिए साधारण और सुरक्षा 

मपेक्षाएं ( चतुर्थ पुनरीक्षण ) 
2 . विद्युत हाट प्लेट ( पुमरीक्षित ) 
3 . विद्युत इस्त्री ( पुनरीक्षित ) 
4 . विद्युत केतली 
5 . विद्युत निमज्जन जल तापक ( पुनरीक्षित ) 
6 . विद्युत रेडियेटर ( पुनरीभित ) 
7 . विद्युत कहिया ( पुनरीक्षित ) 
8 . विद्युत टोस्टर ( पुनरीक्षित ) 
9 . निर्धारण योग्यता परख संपरीक्षिन ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
10 . विद्युत हस्त लैम्प ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
11 . सुरक्षा ट्रांसफार्मर ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
12 . संचयन किस्म के स्वचालित विद्युत अल तापक ( पुनरीक्षित ) 
13. भान्तरिक उपयोग के लिए विद्युत घंटी और गुंजक ( पुनरीक्षित ) 


959 - 1966 


1287 - 1965 


1401 - 1970 
1415 - 1966 


1416 - 1972 


2082 -- 1965 


2268 - 1966 
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14 विद्युत् स्टोव 

2994 - 1965 
15 साधिव- प्रनुयोजक और प्रवेश द्वार साधित्र ( अनउत्क्रमणीय नि -पिन 

3 010( भाग - J ) 

1965 
भाग----I साधिन अन्योजक 
16 साधित्र --प्रयोजक और प्रवेश द्वार ( अनउत्क्रमणीय 3010 ( भाग -- II ) 
त्रि -पिन किस्म ) भाग - II प्रवेश द्वार साधिन 

1965 
17 विद्युत् जल सापकों के साथ उपयोग के लिए तापस्थायी 

3017 - 1965 
18 वियत जल बायलर 

3412 - 1965 
19 विद्युत् सुवाहा लैम्प स्टैन्ड और ब्रेकेट 

3481 - 1966 
20 विद्युत् नाम पैन 

3482 - 1966 
21 विद्यत् क फी माधिन ( अनियामक ) 

3514 - 1966 
22 कारट्रिज फिल्म तापन तत्व किस्म ( मन अंत : स्थापित किस्में ) 3724 - 1966 
23 तापन तत्वों के लिए प्रतिरोधी वायर, टेप और स्ट्रिय 

3725 - 1966 
24 ठोस अंत : स्थापित किस्म के विद्युत् तापन तत्व 

4158 -- 1967 
25 खनिज से भरे हुए पाच्छादित तापन तत्व 

4159 - 1967 
26 साधारण प्रयोजन के विद्युत प्रवन के लिए तापस्थायी 

4165 - 1967 
27 घरेलू विद्युत् खाद्य मिश्रित ( द्रावक , समिश्रित प्रौर पेषण क ) 4250 - 1967 
28 मुख्य-तार- वालिन विद्युत् शेवर्स । 

4159 - 1969 
29 घरेलू उपयोग के लिए लचीले विद्युत् सापन पेड 

5161 - 1969 
30 निमान परखी 

5579 - 1970 
31 विद्युत् रसोई बनाने के घरेलू चूल्हे 

5700 - 1970 
32 भाप इस्त्री 

6290 - 1970 
33 प्रयोगशाला विद्युत् प्रवन 

6365 - 1971 
334 विद्युत् कपड़े धोने को घरेल मशीनें ( अस्वचालित ) 

6390 - 1971 
35 अभ्रक रोधी तापन नत्व 

6446- 1972 
36 मुवई य हाथ वाले नुख्य तार चालित विद्युत् पैसेजर्स 

7137-- 1973 
37 घरेल साधिनों के लिए घरेलू विद्युत् नियंत्रण 

7153- 1973 
38 मुख्य नार बालिन विद्यत् केश-शुष्क 

7154 - 1973 
39 मुवाहय धीमी गति वाली खाद्य पेषण मणीने 

7603 - 1975 
40 अंतश्छद रोजिज ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

371 - 1966 
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41 त्रि-पिन प्लग और साकेट-निर्गम ( प्रथम पुनरीक्षण ) 

1293 - 1967 
42 विद्युत् तार लगाने के लिए कठोर इस्पात नलिकाएं (द्वितीय पुनरीक्षण ) 1653- 1972 
43 विद्युत् तार लगाने के लिए लिक किल्प 

2412 - 1963 
44 विद्युत् सस्थापनों के लिए कठोर प्राधत्यिक नलिकाएं 

2509 - 1973 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 
45 विद्युत् तार लगाने के लिए कठोर इस्पात नलिकाओं के लिए फिटिंग 2667 - 1964 
46 विद्युत् तार लगाने के लिए लचीली इसात नलिकाएं 

3480 - 1966 
47 कठोर अधात्विक नलिकाओं के लिए फिट्टिंग 

3419 - 1965 
48 विद्युत् तार लगाने के लिए कठोर इस्पात नलिकाओं के लिए उपसाधन 3837 - 1966 
49 घरेलू और समरूप प्रयोजनों के लिए स्विच 

3854 - 1966 
50 अत : बधन स्विच साकेट निर्गम 

4160 - 1967 
51 स्विच साकेट निर्गम ( अंतःबधन किस्म के नही हैं ) 

4615 - 1968 
52 _ लचीलो इस्पात नलिकाओं के लिए अनुकूलक 

4649 - 1968 
53 घरेलू और यमरूप प्रयोजनो के लिए 2 - मस्विच 

4949 - 1968 
54 प्रतिस्कन्दो पदार्थ के बने हुए त्रि-पिन लग 

6538 - 1971 
55 विद्युत सस्थापनो के लिए लचोलो ग्रानम्य अधात्विक नलिकाएं 6946 - 1973 


[सं० फा० 11/ 6/ 65 -विद्युत् उद्योग ] 

जी० एन० मेहरा, संयुक्त सचिव । 
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